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Wahlvorschlag 

der Fraktion der CDU/CSU 


für die Wahl der Mitglieder des Gemeinsamen Ausschusses gemäß Artikei 53a 
des Grundgesetzes 


Mitglied 


Stellvertreter 


Paul Breuer 
Michael Glos 
Dr. Reinhard Göhner 
Manfred Grund 
Peter Jacoby 
Volker Kauder 

Dr. Klaus W. Lippold (Offenbach) 

Dr. Michael Luther 

Dr. Peter Ramsauer 

Dr. Rupert Scholz 

Reinhard Freiherr von Schorlemer 

Peter Kurt Würzbach 


Dr. Heribert Blens 
Hansjürgen Doss 
Dr. Karl-Heinz Hornhues 
Dr.-Ing. Paul Krüger 
Dr. Friedbert Pflüger 
Ronald Pofalla 
Ruprecht Polenz 
Norbert Röttgen 
Kurt J. Rossmanith 
Dorothea Störr-Ritter 
Michael Stübgen 
Wolfgang Zeitlmann 


Bonn, den 2. Dezember 1998 

Dr. Wolfgang Schäuble, Michael Glos und Fraktion 



